Wojciech Pelczar -: 


| 
przeżywszy lat 58, po długićj i ciężkićj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, 
w dniu 3 Listopada 1878 r. zakończył doczesny żywot. 


Stroskana żona, matka i rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożna Publiczność 


na wyprowadzenie zwłok we Wtorek dnia 5 b. m. o godz. 3 po południu, z domu pod L. 7 przy 
ulicy Straszewskiego wprost na Cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się we Środę dnia 6 Listopada o godzinie 10 w kościele S8. Piotra. 


W drukarni CZASU: w Kiakowie 


